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lekarz weterynarii 


przezywszy lat 30, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 grudnia 1944 r. w Łowiczu. 


Pogrzeb odbył się na tamtejszym cmentarzu. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 27 b. m. o godzlnie 8*/, rano w kościele XX. Misjonarzy w Krakowie 
na Kleparzu, o czym zawiadamiają: 


żona, siostra, szwagier i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31 


